CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





D) 


River Plate 


25/10/2021 às 19:00 
A Patricio toustau 


Q estádio Monumento! Antonio Vespucio Liberti (Capitol Federal 


2º FASE - 18º RODADA 


Argentinos Juniors 


D Kevin Mac Allister 


Bruno Zuculini 


Paulo Diaz À 


D Pablo Minissale 


Julián Álvarez 3 


Braian Romero 


River Plate 
56 


531 


River Plate 


1. Franco Armani (c) 
2. Robert Rojas 
6. Héctor Martínez 
17. Paulo Diaz & 
20. Milton Casco 
45. Bruno Zuculini 
48. Agustín Palavecino 
13. Joaquín Fernández 
4 30, Benjamín Rollheiser 
431. Santiago Simón 
Vo. Julián Álva 


14. Germán Lux 
25. Enrique Bologna 
4. Jonathan Maidana 
16. Alex Vigo 
22, Javier Pinola 
f10.Jorge Carrascal 
1 23 Leonardo Ponzio 
1 26. José Paradela 
1 15. Federico Girotti 
119. Braian Romero 
27. Agustin Fontana 


Ls Estatísticas 


Argentinos Juniors 


Posse de bola (%) 44 
Total de passes a2r 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 
Argentinos Juniors 


20, Federico Lanzillota 
4 Kevin Mac Allister (0) 
6 Lucas Villalba 
24. Elias Gómez 
4,30, Pablo Minissale 
7. Javier Cabrera 
10. César Florentin 
17. Franco Moyano 
422. Enzo Kalinski 
bo. Gabriel Ávalos 
32, Nicolas Reniero 


Banco de Reservas 


1. Leandro Finochietto 
3. Román Vega 
1 14. Leonel Mosevich 
16. Carlos Quintana 
29, Marco Di Cesare 
1 11. Jonatan Gomez 
18. Diego Sosa 
18. Luciano Gomez 
26. Matias Romero 
1 25. Mateo Coronel 
41. Lautaro Ovando 
49, Gastón Verón 





